Thiet ke lap dat vach ngan kinh cuong luc het bao nhieu tien 
thiết kể lắp đặt Vách ngăn kính cường lực hết bao nhiêu tiền 


Ngày nay, trên thị trường có ngày càng nhiều kiểu vách ngăn kính cường 
lực vói nhiều kiểu dáng cũng như kích thước khác biệt. Vì vậy giá tiền của 
mỗi kiểu mặt hàng cũng khác biệt. Càng ngày càng có nhiều ngưòi thắc mắc 
ko biết việc thiết kế lắp đặt các kiểu vách ngăn kính cường lực hết bao nhiêu 
tiền? Và Liệu có tốn kém lắm ko? Đe giải đáp được các thắc mắc trên, quý 
khách hãy cùng Vách ngăn Hùng Phát tìm hiểu bài viết dưới đây. 



Bảng báo giá thi công vách ngăn kính cường lực 

Do có các tính năng cũng như có các công dụng mang tới khác biệt. Cho nên, giá 
của mỗi kiếu vách ngăn kí nh là khác biệt. Vì vậy, giá tiền cho mỗi kiếu còn tùy 
thuộc vào mục đích dùng vách ngăn kính của mỗi gia đình. 

Ngày nay trên thị trường có ngày càng nhiều hãng sản xuất kính với nhiều kiếu 
phụ kiện khác biệt, và sẽ có các mức giá tương đối khác biệt. Nhưng thông 
thường vách ngăn kính cường lực sẽ có giá dao động khoảng từ 600 nghìn đồng 
cho đến 800 nghìn đồng/m 2 tùy theo độ dày và kích thước của vách ngăn kính. 
Bên cạnh đó còn có thêm 1 số phụ kiện kính đi kèm khác như: khóa; tay cầm; 




bản lề đều có 1 mức giá khác biệt. Ba kiểu phụ kiện này đều rất quan trọng để 
tạo nên 1 vách ngăn kính hoàn thiện. Vì vậy giá trung bình của các kiểu phụ kiện 
này, thuờng có mức giá là 1 triệu/ bản lề; khoảng 500 nghìn/ khóa và khoảng 
600 nghìn/ đôi tay cầm. Đây chính là giá chung cho 1 số mặt hàng vách ngăn 
kí nh cuờng lực, Neu nhu quý khách muốn tham khảo chi tiết hon về cách tính 
giá của các kiếu vách ngăn kính, quý khách hãy tham khảo cách tính duới đây đế 
biết thêm chi tiết hon nhé: 

Ví dụ đối với vach ngan kinh cuờng lực có kích thuớc 12m 2 kí nh có mức giá là 
950.000 đồng/m2 (đã bao gồm cả tiền công thiết kế lắp đặt và 1 số phụ kiện 
khác). 

Số tiền quý khách phải bỏ ra cho 12m 2 Vách ngăn kính cuờng lực sẽ là: 12 X 
950.000 = 7.560.000 đồng 

Ngoài Vách ngăn kính ra, quý khách còn phải chi 1 số tiền khác để mua các kiểu 
phụ kiện cho cửa như: kẹp kính; bản lề; tay nắm; khóa;.. .ngày nay trên thị 
trường đang có ngày càng nhiều kiểu phụ kiện khác biệt, điển hình nhất là dòng 
phụ kiện của Thái Lan (WP). Đây chính là dòng phụ kiện được người tiêu dùng 
Việt Nam hết sức ưa chuộng, với thiết kế đang cần đến này, Neu như quý khách 
dùng dòng phụ kiện của Thái Lan, ước tính chi phí quý khách sẽ phải bỏ ra là 
khoảng 15-16 triệu đồng. 










Thi công Vách ngăn kính cường lực tại công ty nào là tốt 
nhất? 

Công ty Vách ngăn Hùng Phát là công ty chuyên thi công và thiết kế lắp đặt các 
kiếu Vách ngăn kính cường lực lớn nhất tại Tphcm. Với nhiều năm kinh nghiệm 
trong nghề, Vách ngăn Hùng Phát luôn được các khách hàng 1 lòng tin tưởng và 
giao phó trách nhiệm thi công. Với sứ mệnh là: “Uy tín và chất lượng” luôn 
được Vách ngăn Hùng Phát đặt lên hàng đầu, Chính vì thế luôn được các khách 
hàng 1 lòng tin tưởng và dùng dịch vụ của Vách ngăn Hùng Phát. Vách ngăn 
Hùng Phát cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng các dòng sản phấm chất 
lượng với mức giá tốt nhất cùng với nhiều mẫu mã cũng như kiếu dáng đa dạng 
hy vọng sẽ làm hài lòng tất cả quý khách. 

+++ Xem thêm: 


• Vách ngăn di đông 

• Vách ngăn vệ sinh 


Nguồn: http://vachnganhungphat.com/ 
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